R 1 

1000 fi 1.5W 


R 17 

33UOO ft VS VV 


R 63 

2200 ft VS VV 


C 16 

10000 pF 


C 33 

22 pF 

110 pF 

195 pF 
10000 pF 
4700 pF 

330 pF 

330 pF 
22000 pF 

3 y- f 70 v 

R 2 

1500 ft VS W 


R 18 

1,8 Mft \ 


R 64 

10000 ft VS VV 


C 17 

56 pF 


C 34 

R 3 

1 MOV* W 


R 19 

0,2 Mft i 


C 1 

50 , U F 


C 18 

3-7-30 pF 


C 35 

R 4 

10000 0 VS W 


R 20 

10 Mft VS VV 


C 2 

50f*F 


C 19 

220 pF 


C 36 

R 5 

47000 £1 VS VV 


R 21 

0,22 Mil VS VV 


C 3 

8 , a F 300 V 


C 20 

4700 pF 


C 37 

R 6 

390 11 Vi VV 


R 22 

0,1 Mft VS VV 


C 4 

4700 pF 


C 21 

22 pF 


C 38 

R 7 

18000 ft Vi VV 


R 23 

0,68 Mft VS VV 


C 5 

82 pF 


C 22 

22 pF 


C 39 

R 8 

220 ft VS VV 


R 24 

0,33 Mft VS VV 


C 6 

3-7-30 pF 


C 23 

110 pF 


C 40 

R 9 

I Mil VS W 


R 25 

180ft 1 VV 


C 7 

3-7-30 pF 


C 24 

195 pF 


C 41 

R 10 

22000 ft VS V* 


R 26 

150 K ft 


C 9 

47 pF 


C 25 

39 pF 


C 42 

10000 pF 
10000 pF 
5600 pF 
5600 pF 

R 11 

1000 ft VS VV 


R 27 

10000 ft i/S W 


C 10 

47 pF 


C 27 

6,8 pF 


C 43 

R 12 

0.39 Mft VS VV 


R 28 

68000 ft VS VV 


C 11 

47 pF 


C 28 

15 pF 


C 44 

R 13 

47000 ft VS VV 


R 32 

0.15 Mft VS VV 


C 12 

475 pF 


C 29 

10000 pF 


C 45 

R 14 

2.2 Mft VS VV 


R 60 

R 61 

R 62 

180 ft VS VV 


C 13 

220 P F 


C 30 

82 pF 


C 46 

1000 pF 
10000 pF 

R 15 

15000 ft VS VV 



C 14 

470 pF 


C 31 

10000 pF 


C 47 

R 16 

100 ft VS VV 


56 si Va \\ 

1 Mft VS VV 


C 15 

160 pF 


C 32 

47 pF 


C 48 

10000 pF 


C 49 

100M- F 25 V 

C 50 

1500 pF 

C 51 

5600 pF 

C 52 

10000 pF 

C 53 

4700 pF 

C 54 

5600 pF 

C 55 

10000 pF 

C 56 

10000 pF 

C 80 

6.8 pF 

C 81 

1500 pF 

C 82 

6 pF 

C 83 

33 pF 

C 84 

12 pF 

C 85 

15 pF 

C 86 

6 pF 

C 87 

220 pF 


C 88 

6.8 pF 

C 89 

6 pF 

C 90 

39 pF 

C 91 

890 pF 

C 92 

12 pF 

C 93 

10000 pF 

C 94 

12 pF 

C 95 

2200 pF 

C 96 

2200 pF 

C 97 

2200 pF 


RADIORICEVITORE PHILIPS Mod. « PHILETTA » Bl 260/A 


